INTERVALOS 


O que são os intervalos? 


Resumindo, intervalo é a distância entre duas notas musicais, que é medido em 


tom e semiton e classificado de acordo com a ordem natural das notas. 


Por exemplo: 


Por Exemplo: Mi (Terça de Dó), Sol (Quinta de Dó), Si (Sétima de Dó). 


Porém os intervalos sofrem variações, assim como as notas. Quando por 
exemplo, quando a nota Mi é acrescida de um sinal “b”, teriamos um “Mi b”, e no 


caso da tabela acima teriamos um intervalo 3º menor. 
Veja a seguir uma tabela completa dos intervalos: 


Exemplo com Dó (Tônica): 


